ANTONI SINKOWSKI 


Majster stolarski, Obywatel m. Krakowa, 


przeżywszy lat 70, po długich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 


zmarł dnia 25 Lipca 1595 r. 
Stroskana rodzina zaprasza Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 


zwłok z domu przedpogrzebowego na Cmentarzu we Czwartek d. 25 Lipca b. r. 
o godz. 4 po południu, na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawionem zostanie w Kościele OO. Franciszkanów w Piątek dnia 26 Lipca b. r. o godz. 9 rano. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


